

IRRADIO 

• Mod. DL 46 





TA BELLA DELLE TENSIONI 



Valvola 

Placca 

G. S. 

G. C. P. O. 

Cat. 

Fil. 

6A8G 

250 

80 

— 200 

3 

6,3 

6K7G 

250 

80 



6,3 

6K7 G 

130 

— 

— 

, 

6,3 

6V6G 

240 

250 

— 13 — 

- - 

6,3 

5Y3G 

2X370 

— 

— — 

320 

5 


TARATLRA MEDIA FREQUENZA. — Posizione ondc medic, condensatore capacita 
mauima, oscillatore modulato a 450 kc/s. Collcgare Poscillatore modulato alia griglia con- 
Irollo della 6K7 G, tramite un condcnsatore fisso di capacita elevata, c regolare la posi- 
rione dei nuclei della seconda MF per la mamma uscita del segnale. Inmare prima del 
secondario e paaaare poi al primario. Collcgare Poscillatore modulato alia griglia della 
6A8 G e tararc il secondario e poi il primario della prima MF. 

TARATLRA ALTA FREQUENZA. — Allineare i circuiti della gamma onde medic 
e poi quelli delle gamme ondc corte. Collcgare I’oscillatore modulato allc presc di antenna 
(tramite un condensatore di piccola capacita) e di terra dellapparccchio. Accordarc IV 
scillatore modulato a 1400 kc/a e regolare il compensatore deUWillatore, quindi il com- 
pensatore d entrata. Accordare roscillatore modulato a 600 kc/s e regolare il nuclco del- 
Poscillatore. Proccderc quindi airallineamento dei circuiti onde corte, riepettivomente a 
60 m, 25 in e 15 m. 



